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si les germes de la levure etaient reellement absents sur les grappes de
verjus, comme je 1'avais reconnu autrefois et comme on peut en voir
le detail dans mes Etudes sur la bicre. Le resultat fat celui qne j'avais
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prevu; clans un grand nombre d'essais, je constatai que les verjus des
vignes, dans le canton d'Arbois, et notamment ceux qui recouvraient
les pieds places sous les serres, ne portaient pas trace de germes de
levure au commencement du niois d'ao.ttt 1878.

Dans la crainte qu'une fermeture insuffisante des serres n'anienatgrappes entieres de raisins mtirs, prelevees dans des serres,
